こ'住所 
おを前 
電話 ( 


願い上怖 




お客様 


〈キリトリ線〉 



ご販売店様へ※巧欄は必ず記人してお渡しください。 


Panasonic 

I 保証書付さ 


一般家庭用 ソニックシエイプ 

超音波美容器 


品番 EH 2433 P 



取扱説明書 



♦お買い上げいただき、まことにありがとラござ 
います。 

♦取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくま全 
じお使いください。 

♦ご使用前に r ま全上のご注意」 （2 〜4ページ） 
を必ずお読みください。 

♦保証書は、「お買い上げ曰•販売店名」などの 
記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保 
營してください。 


更利メモ(おぼえのため、記入されると便和です) 


お買い上げ曰 

年ち 曰 

品番 

EH 2433 P 

販売店名 

電話 

() - 


EH 921024338 50507 -70512 Printed in Japan 
















































安全上の ご注意〜必ずお守りくださし、〜 


人への危喜、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説日月しています。 

■誤った使いちをしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明していまず。 


A 危険 「死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 


「死亡や重傷を負ラおそれびある内容」です。 


r 軽傷を負5ことや、財産の損害び発生するおそれびある内容」 


■お守りいただく内容を次の図記号で説明していまず。（巧は図記号の例でず) 


0 してはぃけなぃ内容です。しなければならない内容 


A 危険 

0 

禁止 

♦下記のよラな医療用電子機器をお使いの方は、使用しない。 

本ペースメーカーなどの体内框込型医療用電子機器 
* 人工む肺などの生命維持用医療用電子機器 
ゎむ電計などの装着型の医療用電子機器 

医療巧電子機器の誤動作をまね <おそれがあります。 


A 警告 


♦巧のよラな方は植巧しない。 


もい臓疾患の人 

* アレルギー体質の人 


* 急性疾患の人 

* 特に肌び敏感な人 


* 有熱性疾患の人 

* 血ち病疾患の人 

0 

禁止 

* 血圧異常の人 

* ステ□イド系ホルモン剤の長期使用や 

* 感染性疾患の人 

肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人 

* 結核性疾患の人 

* 飲酒や蜜を服用中の人、疲労の激しい人 

* 悪性しゆよう（腫瘍）の人 

* 化学繊維でカブレた経験のある人 

* 顔面神経痛の人 

* 過度の日焼け直後で赤< ヒリヒリし、 


* 妊娠中の人 

炎症を起こしているとき 


本生理中の人 
* アトピー性皮フ炎の人 

* 健康が特にずぐれない人 


事故やトラブルのおそれがあります。 


A 警告 


0 

禁止 


* 感覚、知覚障富を起こしている部位 
* 顔に金属、プラスチック、シリコンなどを 
埋め込んである部位 
* カユミやホテリ、物理的刺激などによる 
病的なシミのある部位 
* 化粧品などで巧フ炎を起こしている部位 


♦下記の部位には使用しない。 

* 整お手術をした部位 
本額•眼球•まぶた•耳•首 
* 指定部位似が 
* 傷口 

* 顔面黒皮症 
* 口の中など粘膜の部位 
本ニキビや吹出物で炎症を 
起こしている音15位 

事故や肌‘身体のトラブ J レのおそれがあります。 

♦次のよラな時は使用しない。 

* コードやアダプターび傷んでいたり、熱くなったりずる。 
本コンセントへの差し込みがゆるい。 

火災や感電 • ショート • やけどのおそれがあります。 


♦コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に巧ばたり、引っ張ったり、 
ねじったりしない。 

また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。 

乂災や感電‘ショート • やけどのおそれびあります。 


♦乳幼児の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しなし、。 
また、使用させない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 


♦浴室内や湿気のをい所にな管しない。 

♦水のかかりやずい所（洗面台の上など）に置かない。 

絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。 


♦本体を落としたりぶつけたりして、損傷した目使用しなし、。 

けびや故障のおそれびあります。 


〇 

必ず守る 


♦使用後は必ずアダプターをコンセントか5抜く。 

巧らないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。 

♦必ず顔の美容目的に使用ずる。 

♦痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止ずる。 

♦使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。 （ P 日参照） 
♦使いはじめのちや敏感肌のちは機器の各々の使用時間を 
短めにして、肌の様子をみなび5使用ずる。 

巧5ないと事故やトラブルのおそれびあります。 


® 雲上のご讓 
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八注意 

の 

♦通電したまま巧置しない。 

事故やトラブルのおそれがあります。 

禁止 

♦脱毛•刹毛処理した当日は同部位への使用しない。 

腫れたり、赤みが出るおそれがあります。 

〇 

♦使用前に専用ジエルの※あフ試験（パッチテスト）を行う。 （ P 8 参照） 

守5ないと肌トラブルのおそれがあります。 

万一、皮フ試験をした部位に異常びある場合は、お買し化ばの販売齒こご相談ください。 

必ず守る 

♦コンセントか5抜く時は、アダプターを持って抜く。 

守5ないと火災や感電•やけどのおそれがあります。 


まを上のご注意 . 2 

各部のなまえ . 6 

ご使用前に . 8 

参皮フ試験（パッチテスト）の手順 . 8 

•本体使巧上のミ主意 . 9 

使いかた . 10 

•使いかた . 10 

•正しい使いかた . 12 

•モード表示ランプの点な'点滅 . 13 

参おずずめずるお手人れパターン’’’’’’14〜20 
•Q & A. 21 

使い終わったら . ~^ 

•使い終わったら . 22〜23 

•掃除のしかた . 24 

お知らせ . 25 

参おかでのご使用について . 25 

•世界の電圧とプラグ . 26〜27 

参こんな異常を感じたら . 28〜29 

•定格'仕様 . 29 

保証と アフターサー ビス . 30 

参保証と アフターサービス . 30 

•保証書 . 裏表紙 
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さ部のなまえ 




器具用プラグ 


プラグ A -2( アメリカンタイプ） 

'海外でご使用の場合、プラグおがを 
ご確認ください。 

本商品はプラグアダプターは付属 
しておりませんので、最寄りの販売店など 
でお買い求めください。 （ P 25 参照） 


付属品 


ソニックシェイプジェル 
EH042 

(パナソこ、ンク髓波美織輔知レ) 

ピ ※離売店などでお買い求めください 
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超音波発生のお認 


1アダプターを接続し、つ 
A プ□-ブ面を A 


づ面を 
水平にして指で 
水を数滴た5ず。 


PsELEcf ) ボタンを押します 

f 約1秒間ランプ赠点口し、 
I LOW ランプび点口しまず J 





LOW ランプ点口を、 

約3秒後経週ずると さ 
水綱励し、超音波 g 
の発ちび確認でさまず。な 



f 



肌の凹凸に沿って、ヘッドび 
自在にスイングずるので、 
肌にしっかり密着。 

超音波をしっかり伝えます。 



LOW モード時 


LOW 

H に H モード時 


OFF / ON ボタンを押すとじ(下のよラに 
( SELECT ) 

モードが切り替わりまず。 

I 〇ドドーし〇训こ切り替わるときは、') 

U 勺1秒間ランプが全点灯しまず j 

(ピッ音） （ピピッ音） 

OFF - ► LOW - ► HIGH つ 


(ピ—音) 
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1 

肌のお手入れは旧1回（約10分）まで、週3回び限度でず。 

参通常のご使用は、週3回び限度です。 

•過度なお手入れはかえって肌によくありません。 

J 

目 

お手入れは、素肌(化粧品を落としたが態）でご使用<ださい 

•使用後は、肌についたジエルを洗い落としてください。 

•使用後は、必ず肌に合った化粧品をご使用してください。 

J 

1 

肌の状劇ホ、体調によっても異なります 

•肌の様子を見なびらご使用ください。 

参発疹 • 発赤 • かゆみなどや肌に何らかの異常び生じた場合は、 
使用を中止し、専門医にご相談ください。 

g 

\ 

肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、 

または化粧品なども原因として考え5れますので 
専門医にご相談ください。 

J 


ジエル使用上のを意 


• 肌の状態•体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりずる場合が 
あります。 

その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状び消えてか5 
使用してください。 

参発疹•発ホ•かゆみ•刺激が現れた時は使用を中止し、専門医に 
ごホ目談ください。 


ご使用前に L ソ下①項目をよく読んでお使いくださし、。 

本体使用上のミ主意 


※皮フ試験(パッチテスト）の手順 


参巧フ試験（バッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックずるための簡単なテストです 



(1) 腕の内側を石けんで巧い、 

タオルなどでふき取る 

に）洗ったところに専用ジエルを塗り、 

48時間放置ずる 

♦ 10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる 
• 巧フ試験をした部分は、水でめ5したり、こすったりしない 

塗布部に発疹 • 発ホ•かゆみ • 刺激などの 
異常び生じた場合、直ちにテストを中止し、 
洗い流す 

(3) 異常の無いことを確認する 

• 48時間 L ソ内に異常びなければ、使用する 
♦パッチテストの結果、異常があった場合は、 

使用を中止し、お買い上げの販売店に相談ずる 


ご使用前に 
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使いかた 

♦はじめてお使いになる前に巧フ試験（パッチテスト）を行う （ P 8 参照) 
化粧を洗い落と 

素肌のが賣 

2 器具用プラグと 
本体を接続し、 

コンセントに 
アダプターを 

差し込む 

♦器具用プラグは、 

本体の奥まで 
しっかり差し込む。 

3 本体キャップを取り、プ□ープ面にのせた ジ エルを 
顔の 4力所に分けてつ ける(下図参照） 





超音波出力の強弱を 

選ぶ 

♦通常は 「 HIGH 」 でお使い 
ぐださい。 

使いはじめの方や肌の 
敏感な方は 「 LOWJ にして 
肌の様テを見なが5 
ご使用 <ださい。 



ジエルをのばしなが5肌にプ□ープ面を 
密着させ、しっかり巧しあてて 滑 b せ々 （ P 12 参照） 
超音波出カタイマーび作動し、約10分経過後自動的に停止します。 
• 使用中、本体びをかあたたかくなりまずが異常ではありません。 

• 誤動作防止のため、停止をすぐに Pselect) ボタンを押してち動作しません。 

数秒経過してか5、再度猫勘 j ボタンを押してください。 

※この商品は誤使用に巧してま全機能をつけております。 

ま全機能び作動した場合、ピピッピピッ音と同時に 「 H に H 」 または 
「 LOW 」 ランプび点滅します。（約1已砂間隔でくり返す） 

モード表示ランプの点滅 （ P 1 3参照に従って処置してください。 

《ご使用中、テレビやラジオなどに雑音び入る場合は、アダプターを 
できるだけ離れた別のコンセントでご使用ください。 


A 警告 



使いかた 


♦ 額•眼球•まぶた•耳•首には使巧しない。 

肌-身体のトラブルのおそれがあります。 
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使いかた 


正しい使いかた 


プローブ面のあてかた 


肌にプ□ーブ面を 

密着させる 

♦密着させないと超音波が 
肌に伝わりません。 


プローブ面の動かしかた 


1 下から上へ 

•ゆっくり滑5せるよラに \ 
•持ち上げるように \ 

ブ上まで行った5 
いったん肌か5はずし 

う再び下から上へ 

•左ち対称にくり返ず 
♦ 5 秒間でアゴか!5耳下まで 
動かす程度のスピードで 
プ□-ブ面を動かず。 


ジ エルの 量び へってをた百 


ジエルを追加して使用してください 

ジエルの適量 I / 

直径約1曰 mm 
さくらんぼ 1 粒程度、、 

U 勺 2 〜 3 呂 Jrxc Av 







《ジエルび不足するとピピッピピッ音と同時に 「H に H」 または 「L 日 W」 ランプび 
肝、滅します。 
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モード表示ランプの点の • 点滅 



参 「HIGH」 または 「LOWJ ランプが点なしている時、強度 「HIGHJ または 


「LOW」 の超音波び出力されていまず。 


姫音波出カタイマーび作動しています) 


モード表示ランプの点滅 


を全機能が作動した場合ピピッピピッ音と同時に 「HIGHJ または 
「LOW」 ランプび点滅しまず。 

考え5れる原因に従って処置してください。 


f 考えられる原因 

処置 ^ 

广 プ□-プ面を約1巧妙ソ上肌に 

CD あてた状態で使用した。まには 
プ□-ブ面が浮いた状態で使用した。 

プ□-ブ面を肌に 
正しくあてて再開する。 

冷 プ□-プ面を肌にあてないで 
^約1巳秒 J ； Lh 放置した。 

( P 12参照） 

@ジエルの量が不足している。 

ジエルを追加して再開する。 

( P 12参照） J 


※一度ピピッピピッ音び鳴った状態で上記の処置をしなかった場合、 

約2分半経過すると、ランプび消巧し自動的に停止します。 

(その間、約]已秒間隔で10回お知らせ） 

続けてご使用になる場合は、 P 1 0〜] 2「使いかた」を参考にお手入れを 
再開してください。 
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おすすめするおま入れパターン 

ソニックシェイプは、いろいろな使い方び楽しめまず。 

おずずめずるお手入れパターンを参考にソニックシェイプの 
効果的な使いちをお楽しみください。 

お手入れの際は、肌の状態に応じて、 

回数や時間などを調節してご使用ください。 

ベーシックコース（約10分い じっくりお手入れびできるときに 
お手入れ方法の詳細は P1 巨〜17をご参照ください。 

フェイスラインケア 

クレンジング 統顔 8ろ t 

半顔4分ずつ 

〔ポイント集中トリートメントコース（約10分）) 「ほほ」や「□元」、 
お手入れち法の詳細は P 18〜19をご参照ください。 

フェイスラインケア 

クレンジング 巧巧 G ろ> 

半顔3分ずつ 

クイックコース（約5分）) お手入れのお時間びないときに 
お手入れ方法の詳細は P20 をご参照ください。 

フェイスラインケア 

クレンジング 統顔 らろ> 

半顔2分半ずつ 
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1 お手入れは1日1回（約10が週3回まで 

A 過剰なお手入れはトラブルの元になりますので 
肌の状態を見て、ご使用ください。 

2 プ□ーブ面は肌にしっかりと密着させる 

プ□ーブ面を肌に密着させることで、超音波びしっかり肌に伝わ 
り、効果び高まります。ほお骨やル鼻の部分はプ□ーブ面び浮き 
やす < なりますので、ごを意ください。 


3 しっかり押しあてて、ゆっくり動かす 

ヘッドび下びりきるくらいの強さで肌に巧しあてて、 
持ち上げるようにゆっくり動かしてください。 


強^^ 
に押しあて 
Iるのが コツ， 


ポイントケア 

2分 

半顔1分ずつ 

「アゴ」のラインが気になるとさに 


ポイントケア 

3分 

半顔1分半ずつ 


仕上げ 

30砂 

顔全体 


肌に残った 
ジェルを 
洗い落とず 


rMii 

化粧水で整え、 
乳液などで 
脂分を補ラ 


使いかた 
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フェイスラインケア 

8分 

半顔4分ずつ 



① アゴの下からフェイスラインに沿って—— 

② アコから耳の手前まで- 

③ □元か5こめかみまで- それぞれ 

④ 鼻下か5こめかみまで- 5 砂 かけて 

⑥□元か日小鼻の横に一 3巧かけて 

⑥真横か5ほお骨、こめかみに- 

♦①〜⑥を1セットとして、左ち交互に行なってください。 

※お手持ちの時計をお使いください 


参お手入れ部位に湿疹•かぶれ-ニキビ•日焼けなどがある場合は、 
その部位には使用しない。 
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[■アユ!ケア 


づ^ 


ポイントケア 

2分 

半顔1分ずつ 

m 元 J ヶァ 

が I 



r ホホ J ケア 





⑦ 下アゴか5□元へ⑨〜⑩ 

⑧ 下アゴか6耳下へ□元を下か5 

鼻横へ 

f 寺ち上げるよラに 


⑩〜⑩ 

□元か!5ほお骨 
まで持ち上げる 
ように 


参プローブ面を肌に密着させて使う 

ほお骨やル鼻の部分はプ□-ブ面び浮きやすくなりますので、ごを意ください。 

I プ□-ブ面び浮くと、ピピッピピッ音と同時に「 H に川または\ 
「 LOW 」 ランプび点滅する場合びあります。その場合は正しい 
\使いかた （ P 1 2参照）に従って、再開してください。 I 

参しっかり押しあてる 

ヘッドび下びりきるくらいの強さで肌にしっかり巧しあててください。 

♦ゆっくり動かす 

持ち上げるようにゆっくり動かしてください。 

※プ□-ブ面を動かすスピードの目安は、已秒間でアゴから耳下までの距離を動かす程度。 


使いかた 
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ポイント集中トリートメントコース（約 1 0分) 


フェイスラインケア 

もみ 

半顔3分ずつ 



引っ張り_ 

① アゴの下か5フェイスラインに沿って——上げるぶつに 

② アコからちの手前まで- 

③ □元か5こめかみまで-_それぞれ 

④ 鼻下からこめかみまで- 5秒かけて 

⑥□元か5小鼻の横に一 3巧かけて 

⑥實 横からほお骨、こめかみに- 

•① 〜⑥を1セットとして、左ち交互に行なってください。 

※お手持ちの時計をお使いください 

参お手入れ部位に湿疹•かぶれ-ニキビ•曰焼けなどがある場合は、 
その部位には使用しない。 
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ポイントケア 

3分 

半顔1分半ずつ 

r □元 J ケア 


< I 、 

- を i 


⑨〜⑩ 

□元を下か5 
鼻横へ 

持ち上げるように 


仕上げ 

30砂 

顔全体 


r ホホ J ケア 


俯 




⑩〜⑩ 

□元か5ほお骨 
まで J 寺ち上げる 
ように 


⑩〜⑩ 

□元の下からル真横を 
通りこめかみまで 
持ち上げるようにして 
仕上げてください 


>プ□ーブ面を肌に密着させて使う 

ほお骨やル鼻の部分はプ□-ブ面び浮きやすくなりますので、ごミ主意くださしん 
/プ□-ブ面び浮くと、ピピッピピッ音と同時に 「 H に川または\ 
「 LOW 」 ランプび点滅する場合びあります。その場合は正しい 
\使いかた （ P 1 2参照）に従って、再開してください。 / 

>しっかり押しあてる 

ヘッドび下びりきるくらいの強さで肌にしっかり巧しあててください。 

>ゆっくり動かす 

持ち上げるよラにゆっくり動かしてください。 

※プ□-ブ面を動かすスピ-ドの酷は、日秒間でアゴか巧下までの距離を動かす程度。 


使いかた 
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クイックコース（約 5 分） 


フェイスラインケア 

已み 

半顔2分半ずつ 




① □元か6こめかみまで 

② 鼻下か5こめかみまで 

③ 真横占、日ほお骨、こめかみに 



参プ□ーブ面を肌に 
密着させて使う 

ほお骨やル鼻の部分はプ□ーブ面び浮 
さやすくなりますので、ごを意ください。 

I プ□-ブ面び浮くと、ピピッピピッ音\ 
と同時に 「 HIGH 」 または 「 LOW 」 
ランプび点滅する場合びあります。 
その場合は正しい使いかた （ P 12 
\参照)に従って、再開してください。/ 

♦しっかり押しあてる 

ヘッドび下びりきるくらいの強さで 
肌にしっかり巧しあててください。 

♦ゆっくり動かす 

持ち上げるようにゆっくり 
動かしてください。 

《プ□-ブ面翊かずスピ-ドの酷は、已秒 
間でアゴ胞耳下までの距離翊かず程度。 






それぞれ5巧かけて一 I 

参 ①〜③ を 1 セットとして、左ち交互に行なってください。 

※お手持ちの時計をお使いください 

参お手入れ部位に湿疹 • かぶれ-ニキビ•日焼けなどがある場合は、 
その部位には使用しない。 
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Q & A 

超音波ってなんですか？ 

A 超音娘とは20,000ヘルツ U 上の音で、ちに闇こえない音淑で布 
妊婦への診断や腰痛-神絕痛などの治療器に使われていまず。 


顔以外（手やボディー）にも使って良いですか？ 

A 顔！:>(外にはご使用できません。 

顔専巧の商品仕様じしていますので、顔の美容目的にのみ、ご使用ください。 


どうしてジエルをつけるのですか？ 

A ジエルは超音波を肌に伝えるためのものです。 

(プ□-ブ面と肌の間に空気があると超音波が伝わりません。） 


1曰に何度使っても大丈夫ですか？ 

A 抓のお手人れは1日1回（約10分）まで、週3回が限度です。 
超音淑による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な 
負担をちえ、トラスレの原因となります。 


専用ジエルの代わりに化粧液•乳液や他のジエルなどを使巧しても大丈夫ですか？ 

A 必ず専巧のジエルをご使用<ださい。 
n 姬音般を伝えやずいけ様になってしぶ為） 

専用のジエル]:>(外の化粧品では超音波は伝わりません。 

また、超音波と同時に使った場合、化粧品成分、他のジエルが肌に強い刺激を 
与えることがありまずので避けてください。 


ソニックシエイプ使巧後に使う化粧液は 
どんなものが良いですか？ 

A 普段ご使巧のものを、使巧穫の肌の状態（しっとり度合いなど） 
に合わせてご使巧<ださい。 


使いかた 


21 




使い終わったら 



超音波出力をイ亭止する 


• ランプび消えるまで 


OFF/ON 

( SELECT ) 


ボタンを巧ず。 


2 コンセントか5アダプターを巧さ、 
本体から器具用プラグを 



《アダプター使用後は 
必ず桂刃を収納して 
<ださい。 

収納しないと检巧の 
変形や故障の原因と 
なります。 



3 プ□-ブ面周辺に残ったジエルを 

ティッシュなどでふき取る 

《指でヘッドを固定させ、 
ティッシュなどでふを取って 
<ださい。 

《水洗いはでさません 
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キャップをして収納する 

{ キャップが閉めにくいとをは) 

キャップと本体のはまる方向を合わせ、 
若干左ちに回しなび6、カチッとはまる 
位置で止めてください。 



5 肌に残ったジエルを 

洗い落とず 

6 使用後は化粧水で整肌、 
乳液で脂分を補つ 





A 警告 


♦使巧後はおずアダプターをコンセントか5巧く。 

巧日なし化火災や異常出力により 
やけどのおそれびあります。 



♦? し幼巧の手の届かない巧に保管し、 
成長過程の子供には使用しない。 

また、使用させない。 

事故やトラブルのおそれびあります。 

♦ミ谷室内や湿気のをい巧に保管しない。 

絶縁劣化により感電や乂災の 
おそれびありまず。 


0 

禁止 

0 









掃除のしかた 

(コンセントか5アダプターを抜し、た状態で） 

本体のミちれが気になる場を 

♦本体の巧れは、石けん水を浸してよくしぼった巧でふきとる。 
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わない。 

故障や部品の割れ•変色などの原因になります。 



♦専用ジエルは、プ□-ブなが（斜線部:本体•アダプター)に 
付着させない。 
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■ご使巧の前に 

♦この商品は交流100〜240\/電源でご使用いただけます。 

ホ国によっては > 同一国内でち一部お域において電圧が異なったり,高圧の工業用 
電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありまずので、現化で充分お 
おかめのうえ,ご使用 <ださい。 

■プラグアダプターの使いかた 
♦この商品は A -2 プラグ仕様です。 A -2 プラグ化域ではプラグアダプター 
なしで使田できます。 

♦ A -2 プラグ W かのプラグ使用地域で肤プラグアダプター(別売）が必要です。 

ホ P%~P27 にを国の使用可能プラグを記してありまずので、ミ毎外でご使用の際 
にはあ要なプラグをお買い求め<ださい。ただし,一部巧域においては使用巧 
能なプラグが異なる場合がありますので、充分ごを意ください。 

♦プラグアダプターをご使用じならないときは、電源コンセントからはずして 
ください。 


プラグアダプター（別売）①種類 



タイプ 

0 

オーストラリアンタイプ 

プラグの 
制犬 

M © ⑩ 

^^ アース 付タイプち 

イ案えます。 


(注）プラグアダプターでは電圧の 
変換はできません。 


使い終わった6 


お知らせ 
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世界の電圧とプラグ (World Voltage and Pin 旨 Chart ) 


地域 

国/地域 

電圧 

プラグ 

化 

米 

アメリカ合衆国 

120/吕日8/240 

A-2 

カナダ 

120/208/240 

A-2.BF 

八ワィ 

120/208/240 

A-2 


イギリス 

230/240 

己- 3、BF、0 


ィタ U ア 

125/220/吕30 

C-2 


オーストリア 

220/230 

C-2.B-3 


オランダ 

22己/吕30 

C-2 


ギリシャ 

220/230 

C-2.B-3 


スイス 

22己/230 

C-3、 目-3、巨 F 

3 

1 

□ 

; 寺 

スウェーデン 

220/230 

C-2 

スペイン 

127/220 

A-2、C-2 

デン7—ク 

220/230 

C-2 

J \ 

ドィツ 

1吕7/220/230 

C-2 


ノ J レウ ェー 

230 

C-2 


八ンガ1」一 

220 

C-2 


フィンランド 

22己/230 

C-2 


フランス 

127/2吕0/230 

C-2、0 


ベルギー 

127/220/23白 

C-2 


□シア 

127/220 

A-2、C-2 


オーストラリア 

240/2己日 

0 

才 

セ 

Z 

声 

グアム島 

110/120/240 

A-2 

サイパン島 

110 

A-2 

トンガ 

240 

0 

ニュージーランド 

230/240 

0 


フィジー 

120/240 

A- 己 C-2、 日 


地域 

国/地域 

電圧 

プラグ 

ア 

ジ 

ァ 

インド 

230/吕4已/2已〇 

C-3、 巨-3、巨 F 

インドネシア 

127/220/230 

A ぶ、 C-2、B-3、BF 

シンガポール 

110/230 

目- 3、BF 

タイ 

220/240 

A-2. C-2. BF 

大韓民国 

100/110/200/220 

A-3、C-2、BF、 日 

台湾 

110/220 

A-2、 日 

中華人民共和国 

110/220 

A-2、C-2、 目-3、日 F、0 

フィ U ピン 

110/1 ] 己/吕20/230/24日 

A-2、C-2、B-3、BF、0 

ベトナム 

1 10/120/220/230 

A ぶ、 C-2 

香港特別行政区 

200/220 

C-2、B-3、 目 F 

マカオ特別行政区 

1]已/127/吕20 

A- 己 C-2、 巨- 3 

マレーシア 

240 

C-2.B-3.BF 

中 

南 

米 

アルゼンチン 

220/2吕已 

C-2、BF、0 

プエルトリコ 

120 

A-2 

ブラジル 

127/220 

A-2'C-2 

^キシコ 

12日/12己/127 

A-2 

中 

東 

ァ 

フ 

1」 

力 

アラブ首長国連邦 

22日/23己/240 

C-2、B-3、 目 F 

エジプト 

220 

C-2、 巨-3、巨 F 

クウェート 

24日 

C ぶ、 B-3、BF 

トルコ 

220/ 吕 30 

A-2、C-2 

南アフ U 力共和国 

220/23日/24日/2已〇 

C-3、 巨-3、巨 F 

モ□ッコ 

1 ] 己/127/22日 

C-2 


キ国によっては、同じ国でも地域’ホテルにより電圧-プラグのおがが異なる場合がありまず。 

現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。 

ネ上記 JU 外の電圧•プラグを使用している国/地域もあります。 


一 お巧6せ 
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こんな異常を感じたら 


^ 症状 


考えられる原因 


► 

アダプターが正しくコンセントじ 
差し込まれていない。 

参電源を入れても動作しない。 

► 

誤動備止のためすぐに g 酷 1} ボタンを 
巧しても動作しません。 

参ピピッピピッ音と同時に 

「HIGH」 または 「LOW」 ランプが 
点滅する。（約15秒間隔でくり返し） 

► 

プ□-ブ面を約15砂じム h、 

肌にあてた巧態や肌に 
あてないで放置した。 

► 

ジエルの量が不定している。 

参ランプが消のしてしまう。 

► 

ピピッピピッ音が鳴って約2巧半 
(1 5砂間隔 一 10回連続)経過した。 


► 

タイマー (10 がが作動した。 

こんなを状がおこったら 

参ジエルがしみる。 

► 

肌の巧態が敏感になっている。 

•肌にトラブルが起こる。 

► 

体調•ストレス•体質•内臓疾患など。 

参歯が痛む。 

► 

虫歯の歯がしみることがあります。 


の 


★長年ご使届の超音波美顔器の点検をぜひ！ 


—ふぃ广、* ♦コー ドやアダプターが 

汽置夕傷んでいる。 

1ま®^ませ参本体が変形していたり、 
んろ- コゲくさい真いがずる。 


古如章や事巧防止 
お のため、アタプ 
願ターを抜いて、 

い'必ず販売店にご 
柜談くださしん , 
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処 置 


アダプターを正しく 
コンセントじ差し込む。 

娜 m てから 

再度 IZj ボタンを巧してください。 

P 1 2「正しい使いかた」をき替こ 
おま入れを再開してください。 


P 1 2「正しい使いかた」をききじ 
ジエルを追如してお手入れを 
再開してください。 

門0~12「使いかた」をき考じ 
お手入れを再開してください。 

おま入れ完了。 


ただちに使用を中止つ 


♦お願い • 

この様な場合、事故防止のため 
必ずお買い上げの販売店に点検 
t 修理を依頼してください。 J 


A 警告 


参絶対に改造•分解 • 修理しない。 

発火や異常動作による 
けびのおそれびあります，， 


化のが態•虫歯がミ台るまで 
①間、使用しないでください。 
(専門医じご相談ください） 


定格•仕様 


電源ち式 

交流式 

電源 

AC 100-240 V 

消費電力 

10 W 

觸波雕数 

1 MHz 

出力切換 

hNGH/LOW 


本体寸法高引4.3\幅4.8乂奥斤4.8(饥1) 
H-RD 長さ 約 1.8( m ) 

約 250 g 

質 量（本体約 13 Og . アダプタ-約 12 Og ) 
(ジエル容量 200 g を含まず） 


お知らせ 
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保証と アフターヴー ビス (よくお読みください） 

使いかた-お手入れ-修理などは 

■まず、お買い巧め先へごホ目談ください 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店を 


電話 （ 

) - 

お買い上げ曰 

年月日 

修理を依頼されるとさは 

□ □□□□□□□□□□ D ( P 28 D 29 )D □□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


♦製品名 

超音波美容器 


参品番 

EH 2433 P 


♦故障のげ況 

できるだけ具体のに 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理させてい 
ただきまずので、おそれ入りまずが、製品に保証書を添えてご持参くださ 
し、。 

保証期間：お買い上げ曰か51年間（ただし、専巧ジエルは消耗品ですので、 
保証期間内でち「有料」とさせていただをます） 

参な証期間終了後は、診断をして修理でをる場合はご要望により修理させて 
いたださます。 

※修理料金は巧の内容で構成されています。 

診断-修理-調整-点検などの費用 
部品および補助材料代 
技術ちをが遣ずる費用 

※ネ甫修用性能部品の保有期間 I 已年 I 

当社は、この超音波美容器の補修用性旨館揣(製品の機能を維持するための部品） 
を、製造巧ち切りを巳年保有しています。 


面術料 1 

I 部品代 I 

性お料 I 
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■転居や贈答品などでお困りの場合は、巧の窓□にご相談ください 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数 
分で切れる場合びあります。 

♦使いかた-お手入れなどのご相談は 


バナソニック お客様 ご相談 センター g 村裴 の時 

居号 巧 フリー 
巧己白 タイヤル 

函 

0120 -878-365 

" ※携帯電話- PHS からをご利用になれまず。 


♦修理に関ずるご相談は 


バナ ソニック 修理ご相談窓 □ 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函 0120 -878-554 

I 止が ※携帯電話. PHS か5をご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

を地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


に相談窓口におけるお客様の個人情巧のお取り巧いについて】 

) くナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご 
相談対応や修理対応などに利用させていただを、ご相談内容は録音させて 
いたださます。また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番 
号を通知いただいておりまず。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務 
等を委記ずる場合や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に開示-提供い 
たしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いたださました窓 
□にご連絡ください。 
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E 重 


巧 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2 T 目 1 7-7 

巧 (0166)22-3011 脚 I 怖 2 条通 1 巨 T 目] 166 

巧の1 55)33 ぶ477 帯広市西 20 条化 2 了目 23-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西棺梗町已 89-241 

巧 (017)775-0326 青森市大字浜田字豊田 3 日 4 

巧の1执 868-7008 秋田市が姐リ i 宇ル谷地 3-] 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨 j 1 1 目 T 目 1 -43 

巧 (022)387-1 117 仙台市宮城野区扇町 7-4-1 8 

巧の 23)641 ぶ100 山お市平清水 1 T 目 1 -7 己 

巧 (024)991-9308 郡山市備前館 2 T 目己 

巧 (02 货 689-2555 宇都宮市上 戸祭 3 T 目 3-1 9 

巧 (027)254-2075 前橋巿箱田町 325- 1 

巧 (029)864-8756 つくば市筑穂 3 T 目 1 己- 3 

巧 (04 致 728-8960 桶り I 市赤堀 2 T 目 4 -吕 

巧 (04 ぶ 208-6034 千葉市中央 区 末広 5 了目日- 5 

面 (03)5477-9700 東京都巧田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝 1 T 目 4- 13 

巧の45旧 47-9720 横ミ兵巿港南 区 曰野 5 了 目 3-1 巨 

巧 (025)286-0180 新漏市東区東明 1 了目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 金ミ尺市玉銷 2 T 目 266 番地 

巧 (076)424-2549 富山市根塚町 1 T 目 1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2 T 目 14 

巧 {0263)86-9209 松本 市 寿北 7 T 目 3-]] 

巧の 54)287-9000 静岡巿•鹽ミ可区高松2 了目 24-24 

巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8-1 日 

巧 {058)278-6720 岐阜市中蕭 4 T 目42 

巧の59に 54-5520 津巿久居野村町字山巧4吕1 

面 (077)582-5021 守山市水保町]] 66ま地の1 

巧 (075)646-21 23 京都巿南区上鳥剩中河原3番地 

巧の 6)7730-8888 大阪巿城東区関目2 了目1已 -5 

S (0743)59-2770 大和郡山市筒井町8日日番地 

巧 {073)475-2984 和歌山巿中島4目 9- 1 

巧 (07 掛 796-31 40 神戸巿須磨区弥策台 3 T 目1 3-4 


保証と アフターサービス (よくお読みください) 


■ さ地域の修理ごホ目談窓 □ 

※重話ま号をよ<お確かめの上、おかけください。 

.1 也区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転ちさせていただく場合びございます。 


北海道 

地区 

ま化地区 

首都團 
地区 

中部地区 

近畿地区 


賀都阪良 W 庫 
滋京大奈®巧 


幌川広館森田手城お島木馬城玉葉京梨！！漏川山井野岡知阜 
化旭帯画青が岩宮山福栃群 t 次埼干東山^新石富福長静愛岐 
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巧 (0857)26-9695 鳥取市を長 29 已 - 1 

巧 (0859)34-2129 米子市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0852)23-1128 松江市平成町 182 番地 14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町 416 

0 (0855)22-6629 お田市下府町 327-93 

凸 (086)242-62:36 岡山市化区野田 3 了 目 20-1 4 

巧 (082)295-5011 広島市西区南観音 1 T 目 13 -已 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷 220-1 

巧 (087)874-3110 高お市国分寺町国分 3 日日番地 3 

巧 (088)624-0253 徳島市沖お 2 T 目 3 日 

巧 (088)834-3142 高が市仲田町 2-1 6 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町ノ \ 倉 75- 1 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園 3 了目 48 

巧 (0952 に 6-91 51 佐賀市絹島町大字八戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市软原 4T 目 8-3 已 

巧 (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉 209 目- 2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町 1 2-3 

巧 (099)250-5657 鹿お島市ちな郎1了目巳-33 

巧 (098)877-1207 浦添市城間 4T 目 23-1 1 


所在地、電話番号は変きになることびちりまずので、ち5かじめご了承ください。 

最新の「ち地域の修理ご相談窓口」はホームぺージをご活用ください。 

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0112 


中国地区 

四国地区 

九州地区 

沖揮地区 


取子江雲田山島 aw 島知媛岡賀崎分崎本縄 
鳥米が出お岡広山香徳高愛福佐長大宮熊齡沖 
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会員サイト rCLUB Panasonic 」 でに' 愛用ま登録」 をしてくださし、 


巧 http://club.panasonic.jp/ 函 


※このサービスは WEB 陋をのサービスです。 


参使いかた-お手入れなどのご相談は… 


パナソニック総さお客様サボートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 


パナソニックお客様ご相談センター 


3 巨已曰 

浸 付 9 時〜 20 時 


im = x フリ— 

%己白 


ダイヤル 


函 . 

ii . t.jaswia 


0120 -878-365 

※携帯電話‘ PHS か5をご利用になれます。 


音青ガイダンスを短くずるには、案内び聞こえた6電話機ボタンの 

「87」と「520巧」を巧してください。 

(を号を巧しても案巧び続く場合は、「兴」ボタンを巧してか6操作してください。 


■上記ま号び ご 利用いただけない場合 ■ FAX フリーダイヤル 

06-6907-1187 函 01 20-878-236 

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open :9:00 -17:30 (closed on Saturdays / Sundays/national holidays ) 

※上記の巧到ま、予告なく変更ずる場合びあります。ご了承ください。 


M 彦理に関するご相談は • 


パナソニック修理ヴービスサイト 


http://club.panasonic.jp/repair/ 

インターネットでのご依頼を巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話 


-878-554 

PHS か！5ちご利用になれまず。 
上記電話番号びご利用いただけない場合は、 

各地域の r 修理ご相談窓□」におかけください。 


' 《携帯電話 • 


• 有料で宅配便による引取-配送サービスち承っております。 G 112 

ご使用の回線 （ IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる 
場合びあります。 

本書の「保証とアフターサービス」おご賣ください。 


パナソニック株式会社 

ビューティ.リビングビジネスユニット 

□ 522-8520 □□□□□□□□ 33凹 

© Panasonic Corporation 2008-/012 
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〈無料修理規定〉 

1. 取撒説明書、本体貼がラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 
内に故障した場合じは、無料修理をさせていただきまず。 

(イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取撒説明書から切り離し 
た本害を添えていただきお買い上げの販売店にお巧しつけください。 
(□) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お 
お<の修理ご柜識窓□じご連赂<ださい。 

2. ご範居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはおお< 
の修理ご相識窓□じご相談ください。 

3. ご贈笞品等で本保証書じ記人の販売店で無料修理をお受けじなれない 
場合には、お近<の修理ご相談窓□へご連絡< ださい。 

斗.保証期間巧でも次の譯をにな恩剛谷して有料じさせていたた‘きます。 

ご 当む擾码 13改造による故障及び損傷 


(イ〉使用上の誤り及で 
(□) お買い上げ禮の E 
C 八）义雖、地震、水是 
こ硫化ガスなど）、 
じよる故障及び損 
(こ）車両、船舶等に f 


場所の巧®.輪送、落下などによる故障及び損傷 
I 他天災地変及び公害、塩害、ガス害 
I を外の使巧電源（電圧、周波数）など 

んに生ずる故障及び損傷 


(ホ）一般家庭用!: U 外り^ ji もば業務用 gl ど）じ使巧された場合の故障及び損傷 
C へ）本書のご添付が斗レ場合 
( 卜）本書にお買い上 y 
あるいは字巧を i 

(チ）持込修理の対象商品を直接修理窓□へ送付した場合の送料等はお 


ミ * 様を、販売巧をの記入のない場合、 

tdt 場合 


客様の負担とな Lh * 去す , 去た、 


出!張料はお客様ぴ I 房粗となり I 
5.本書は日本国内におし I でのみ有効 t 
目.本書は再発巧いたし旨!ゴんので大 I 
7. お近<のご相談窓 ntEt ] 巧撒説明書 I 
照<ださい。 

C ご相談窓□一覧表を5捆の場合 ）I 
お近 < のご相談窓 0(^ 司個別紙の 


出張修理等を巧った場合(こは、 

け。 

;す。 

] じ保管してください。 

[) 保証とアフターサービス欄をご参 


-覧表をご参照< ださい。 


修理メモ 


《お客樣(こご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料 
修理対応及びその權の安全点横活動のために利用させていただく場を 
がございまずのでご了承<ださい。 

※この保証書は、本書に明示した期間、集件のもとにおいて無料修理を 
お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発巧して 
いる者（保証責任者） I 及びそれ外の事業者に対ずるお客様の法律 
上の権利を制暇するものではありませんので、保証期間絕過禮の修理 
についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはおおくの修理ご 
相談窓□にお問い合わせください。 

《保証期間絕過後の修理や補修用性能部品の保有期間じついては取扱説 
明書の「保証とアフ女ーサービス」をご覧ください。 

《 This warranty is valid only in Japan . 


< キリトリ線〉 








































